Fig. 10.
Der Planet Jupiter von F. le Coultre in Genf 1909 in Mercators Projektion gezeichnet Der rote Fleck, vor dem sich die Wolken zerteilen,
liegt unter dem 355. Langengrade und 20. Grad sudlicher Breite, dort wo das dunkle Band sich ausbuchtet.  Sflden ist auf der Figur oben,
wie bei alien mil den astronomischen Fernrohren auf der nordlichen Erdhalbkugel gesehenen Bildern.llc von ge-
